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VISTO lo informado por la DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL NAVAL, 


ARTICULO y=:¿ 


traalffií rírste 


ARTICULO 2».~ 


EL COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA 
RESUELVE: 

Designar DIRECTOR GENERAL DEL MATERIAL NAVAL, al señor Con- 
D. Roque Lorenzo MANRIQUE.- 

Comuniqúese, publíquese y archívese en la SECRETARIA GENERAL 


NAVAL.- 
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